P. l Ś. 


IRENA 


NAJUKOCHAŃSZA CÓRKA I SIOSRA 
CZŁONEK CHÓRU POLSKIEGO RADIA I TELEWIZJI W KRAKOWIE 


po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zmarła 10 sierpnia 1972 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Podgórskim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi we wtorek dnia 15 bm. o godz. 15, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu: 


OJCIEC, SIOSTRA, BRAT I BRATOWA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we czwartek dnia 17 bm. o godzinie 7 rano w kościele paraf. św. Floriana. 
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